Deutscher Bundestag Drucksache 12/6215 

12. Wahlperiode 

24. 11. 93 


Sachgebiet 63 


Änderungsantrag 

der Abgeordneten Ingrid Koppe 


zur zweiten Beratung des Entwurfs des Haushaltsgesetzes 1994 
- Drucksachen 12/5500 Anlage, 12/5870, 12/6006, 12/6030, 12/6031 - 

hier: Einzelplan 06 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern 


Der Bundestag wolle beschließen: 

Kapitel 06 14 (Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR) Titel 712 01 wird 
wie folgt geändert: 

1. Die Mittel für 1994 werden um 36400 TDM aufgestockt. 

2. Die Verpflichtungsermächtigung wird um 61 723 TDM auf 
72 723 TDM aufgestockt, 

davon fällig im Haushaltsjahr 1995 bis zu 31 323 TDM, 

im Haushaltsjahr 1996 bis zu 20 300 TDM, 

im Haushaltsjahr 1997 bis zu 21 100 TDM. 


Bonn, den 23. November 1993 


Ingrid Koppe 


Begründung 

Für 1994 hatte der BStU 51400 TDM für die untenstehenden 
dringenden Vorhaben beantragt, die vom Bundesminister des 
Innern auch für angemessen erachtet worden waren. Im Haus- 
haltsentwurf 1994 sind aber nur 15 000 TDM eingestellt worden. 



Druck: Thenee Druck, 53113 Bonn, Telefon 91781-0 
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Liegenschaft 

Maßnahme 

Gesamtkosten 

1994 

1995 

1996 

1997 

ASt Halle 

Neubau Archivhalle, Brandschutzmaßn. RE 80 

3 550 000 DM 

3 550 000 DM 




ASt Frankfurt/O. 

Grundinstandsetzung Gebäude 4, 54 

6 223 000 DM 

4 700 000 DM 

1 523 000 DM 



ASt Potsdam-Stahnsdorf 

Grundinstandsetzung für ASt 

3 500 000 DM 

3 500 000 DM 




ASt Leipzig 

Geschoßweiser Ausbau 

16 000 000 DM 

7 000 000 DM 

3 000 000 DM 

3 000 000 DM 

3 000 000 DM 

Haus 2, Gänkastraße 35 

Heizung, Fenster, Sanitär, Brandschutz, Flure 

5 500 000 DM 

5 500 000 DM 




Haus 6-9, Ruschestraße 

Grundinstandsetzung/Herrrichtung für Zwecke BStU 

18 500 000 DM 

9 000 000 DM 

9 500 000 DM 



Molkenmarkt 1-3 

Brandschutzmaßnahmen, Notausgänge 

850 000 DM 

850 000 DM 




Karlshorst 

Grundinstandsetzung der Gebäude, Heizzentrale 

70 000 000 DM 

17 300 000 DM 

17 300 000 DM 

17 300 000 DM 

18 100 000 DM 

Gesamt: 


124 J23 000 DM 

51 400 000 DM 

31 323 000 DM 

20 300 000 DM 

1 21 100 000 DM 
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